WOJCIECH WIETRZYK 


Wożny Banku Galicyjskiego, 


przeżywszy lat 63, po długich a dolegliwych cierpieniach, opatrzony 
Swietymi Sakramentami, zasnął w Panu d. 25 Września 1901 r. 


W ciężkim żalu pogrążona żona wraz z dziećmi zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Znajomych 
i pobożną Publiczność na obrzęd pogrzebowy, który się odbędzie w Piątek dnia 27 Września b. r. 
o godz. 5 po południu z domu żałoby Rynek gł. Nr. 25, wprost na miejsce wiecznego spoczynku. 


NABOZENSTWO ŻAŁOBNE 


odprawionem zostanie w Sobotę dnia 28 b. m. o godzinie 8 rano w Kościele OO. Reformatów. 


Zakład pogrzebowy „Pompes funebres* A. Szafrańskiego w Krakowie. W Drukarni „CZASU“ w Krakowie. 


